Домашнее задание 4 
«Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции. Растворы» 


1. Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в 
следующих схемах окислительно-восстановительных реакций: 

а) Ее + О, > ЕезО. 

б) Н›85 + О, —> ЗО) + НО 

в) С] + ЕеС1, -эЕеС1з 

г) Ее2Оз + Н, + Ее + НО 

д) КСО; +5 > КС! + $0, 

е) ЗО2 + О —> 80; 

ё) Н›О› + НІ > р + НО 

ж) КМО; э КМО, + О, 

з) МН; + О, э № + НО 

и) НМО› > НМОз + МО + НО 

й) СЬ + КОН > КС! + КСО. + НО 

к) 5О› + НМО; + НО ~ Н›5О. + МО 

л) Бе5› + О, —> ЕеОз + 80› 

м) МаГ + НО, э 6 + МОН 


2. Рассчитайте массу кислорода, необходимого для полного сгорания 
метана химическим количеством 2,56 моль. Определите степени 
окисления всех атомов в составе веществ, участвующих в химической 
реакции, укажите окислитель и восстановитель. 


3. Сероводород, образовавшийся в результате реакции серы массой 2,6 г 
с избытком водорода, был полностью поглощен избытком раствора 
гидроксида натрия. Рассчитайте массу соли, образовавшейся в ходе той 
реакции. 


4. Рассчитайте массу раствора с массовой долей серной кислоты 8,64 %, 
которая необходима для получения водорода объёмом (н. у.) 4,86 дм? в 
реакции с алюминием. 


5. Рассчитайте молярную концентрацию сульфата меди(П) в растворе, 
приготовленном растворением медного купороса массой 68,8 г в воде 
массой 2 0 г, если его плотность равна 1,24 г/см. 


